‘KAZIMIERZ ZDZISLAW 


mgr muzykologii, długoletni dyrektor Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Będzinie, 
kier. Sekcji Fortepianowej Ośrodka Metodyczno-Dydaktycznego na Woj. Stalinogrodzkie. 


przeżywszy lat 47, zmarł nagle dnia 15 grudnia 1953 roku. 


Pogrzeb odbył się dnia 17-go grudnia 1953 r. w Będzinie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w piątek dnia 15 stycznia 1954 r. o godz. 8 rano w kościele 
OO. Reformatów w Krakowie, o czym zawiadamiają w żalu pogrążeni: 
żona, siostry, ciocia i szwagrowie. 


